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क्रमांक 93,// सीएसईआरसी / 2024.-- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42, 64, 86 सहपठित 
धारा 484 के अधीन विहित शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सशक्त करने वाली सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, छत्तीसगढ़ राज्य. विद्युत नियामक आयोग (आयोग), एतद्द्वारा, राज्य में विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 
टैरिफ हेतु विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों मे कतिपय संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता हैः- 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम 
संशोधन) विनियम 202 


4. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ- 


44 इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) 
(प्रथम संशोधन) विनियम 2024 कहा जाएगा। 


4.2 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 

2. विनियम 8 के उप विनियम 3.4 का प्रतिस्थापन:- 
मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम 8.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया 
जावे:- 


8.4... ग्रिड के साथ इंटरकनेक्शन के लिए वोल्टेज स्तर वह वोल्टेज स्तर होगा जिस पर उपभोक्ता वितरण 
लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। 
परंतु नेट मिटरिंग फेमवर्क के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजना को निष्पादित करने वाले एचटी उपभोक्ता 
अपने एलटी बस बार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को जोड़ सकते है। मीटरिंग एचटी लेवल बस बार 
में उसी वोल्टेज पर की जाएगी जिस पर उपभोक्ता वर्तमान में वितरण लाइसेंसधारी के साथ जुड़ा 
हुआ है। 


3. विनियम 8 के उप विनियम 8.2 का प्रतिस्थापन:- 


मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम 8.2 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया 
जायेगा:- 
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8.2  अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन, केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकारी (विकेन्द्रित उत्पादन स्त्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2043 के 
प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार होगा। 

विनियम 8 के उप विनियम 8.3 का प्रतिस्थापन:- 

मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम 8.3 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया 

जायेगाः- 


8.3. अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन की पुष्टि, केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकारी (सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय संबंधी मानदण्ड) विनियम, 2040 के सुसंगत प्रावधानों एवं इसके 
पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार की जायेगी। 


विनियम 9 उप विनियम 9.4 में परंतुक को सम्मिलित करना :- 
मूल विनियम के विनियम 9 के उप विनियम 9.4 के निम्नलिखित प्रावधान शामिल किये जाएंगे:- 


94 परंतु यदि अभियोक्‍ता द्वारा मीटर खरीदे जाते है और यदि वह राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन 
प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त वैध मीटर परीक्षण 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इसे वितरण लाइसेंसधारी से मीटर परीक्षण करवाने की आवश्यकता 
नही होगी। 

मूल विनियमों के विनियम io. के उप विनियम (ग) के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापन :- 

मूल विनियम के विनियम io4 के उप विनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया 

जायेगाः- 

परंतु यह कि प्रोज्युमर ग्रिड के एक ही अंतःक्षेपण बिन्दु (इंजेक्शन ae) का उपयोग कर दो या अधिक 

प्रणाली स्थापित करने का पात्र होगा। 

विनियम 0.2 के उपनियम (क) के लिए नए उप विनियम का प्रतिस्थापन:- 

मूल विनियम के विनियम t02 के उप विनियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया 

जायेगा 


(क). पीडीआरईएस की क्षमता प्रोज्युमर के स्वीकृत भार,/संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं 
होगी। परन्तु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत स्थापित किये जाने की जा सकने वाली 
नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अधिकतम आकार 500 किलोवाट होगा। 


परंतु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने योग्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का 
न्यूनतम आकार 4 कि.वा. का होगा। 


विनियम i6 के उपनियम (viii) के लिए नए उप विनियम का प्रतिस्थापन:- 


मूल विनियम के विनियम ie के उप विनियम ‘Wiii) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित 
किया जायेगा:- 


किलोवाट घंटा (kWh) /kVAh में मापी गई अंतःक्षेपित बिजली का उपयोग केवल वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 
आपूर्ति किए गए kWh/kVAh को ऑफसेट करने के लिए किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 
लगाए गए किसी अन्य शुल्क और शुल्क की भरपाई के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। 

मूल विनियमों के नए उपनियम ia.4 का प्रतिस्थापन:- 

मूल विनियम के विनियम 84 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे:- 

पात्रता 

कोई भी व्यक्ति, पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर wa विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली 
(आईडीआरईएस) स्थापित करने और उसे अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से अंतरसंयोजित करने का पात्र. होगा। 


परंतु ऐसा आईडीआरईएस, सीईए (संवितरित उत्पादन स्त्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 
2043 के प्रावधानों के अनुरूप हो। ! 
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विनियम i892 के उपविनियम (क) के लिए प्रथम परंतुक का प्रतिस्थापन:- 


उप विनियम के प्रथम परंतुक के लिए मूल विनियम (क) के विनियम 8.2 के निम्नलिखित 
प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्‌ः- 


परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का 
न्यूनतम आकार 500 fea. का होगा। इसके अलावा दूर स्थित वितरित अक्षय ऊर्जा प्रणाली, 
जिसे अपने अपने केप्टिव लोड के लिए ऊर्जा के व्हीलिंग या पारेषण की आवश्यकता हो अथवा 
ओपन TR अपभोकता द्वारा इस व्यवस्था के अधीन स्थापित की जा सकने वाली प्रणाली का 
TA आकार उसके संविदाभार अथवा ओपन vata हेतु वांछित ऊर्जा की मात्रा जैसा भी 
मामला हो, के ढ़ाई गुना (2.5) तक हो सकेगा। 


विनियम i8.2 के उपविनियम (ख) के लिए दूसरे प्रावधान का प्रतिस्थापन:- 

उप विनियम के दूसरे प्रावधान के लिए मूल विनियम (ख) के विनियम i282 के निम्नलिखित 

प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्‌:- 

(ख) परंतु यह कि ऐसे आईडीआरईएस संयंत्र जो प्रोज्युमर के परिसर में हैं (लोड के स्थान पर 
सहस्थापित संयंत्र), ग्रिड में ऊर्जा का प्रवाह किसी भी समय (टाईम ब्लॉक) में संयोजित 
मांग /भार से अधिक नहीं होना चाहिये। 


मूल विनियमों के विनियम 20.4 के लिए नए विनियम का प्रतिस्थापन:- 
मूल विनियमों के विनियम 20.4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा अर्थात्‌:- 


किसी आईडीआरईएस के मामले में अंतर संयोजन बिन्दु से तात्पर्य, अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के 
wen या eres सहित उस बिन्दु से होगा जिसमें किसी आईडीआरईएस और 
अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के मध्य अंतर संयोजन स्थापित किया जाए और जहाँ अनुज्ञप्तिधारी के 
प्रणाली में अंतःक्षेपित विद्युत को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता हो। 


परंतु यह कि अंतराफलक बिन्दु, सीईए (मीटरों का व्यवस्थापन और संचालन), विनियम, 2006 
और उसके पश्चातृवर्ती संशोधनों के अनुसार होगा। 

मूल विनियमों के विनियम 2i के लिए नए विनियम का प्रतिस्थापन:- 

मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा 
अर्थात्‌-- 

2. wool की बैंकिग एवं व्हीलिंग 


24 सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सतत्‌ प्रवाह की श्रेणी प्रदान की जायेगी अर्थात्‌ सौर 
ऊर्जा परियोजनाओं से अंतःक्षेपित समस्त ऊर्जा को पूर्व निर्धारित माना जायेगा। 


24.2 ऊर्जा बैंकिग की सुविधा परियोजना के उपयोगी जीवन काल के लिए उपलब्ध होगा। 


24.3. समस्त केप्टिव एवं सुगम्यता के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन में से 
आंतरिक ऑक्सीलरी खपत कर नेटिंग के पश्चात्‌ शेष संपूर्ण ऊर्जा के लिए बैंकिंग 
अनुज्ञात की जायेगी। 


24.4 बैंकिंग प्रभार के रूप में संचित (बैंक में रखी गई) ऊर्जा की 2 प्रतिशत ऊर्जा प्रतिमाह 
देय होगी। बैंकिंग वर्ष, अप्रैल से मार्च तक होगा। 
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24.5... संचित ऊर्जा के सामान्य समय (प्रातः 5 बजे से सायं 6 बजे तक अथवा तत्समय लागू 
टैरिफ आर्डर में जैसा विनिर्दिष्ट हो) एवं मांग के ऑफपीक (ऑफ पीक ऑवर्स में) समय 
में (रात्री sr से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक) उपयोग में लाने पर कोई निकासी 
चार्ज नही लिया जायेगा। मांग -के चरम समय (पीक ऑवर्स) (सायं 6 बजे से रात्री 44 
बजे तक) में 30% ऊर्जा निकासी चार्ज के रूप में ली जाएगी। 
तथापि, उत्पादक / केप्टिव उपभोक्ता /सुगम्यता उपभोक्ता के लिये संचित ऊर्जा के 
मोचन की मात्रा किसी माह के वास्तविक समय में किये जाने वाले विक्रय / उपभोग 
तक सीमित होगी। 


24.6. केप्टिव उपयोग/तृतीय पक्ष विक्रय हेतु, संयोजन की तारीख से सुगम्यता (ओपन 
एक्सेस) अनुमोदन की तिथि तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को संचित ऊर्जा के रूप में 
मान्य किया जायेगा। इस प्रावधान के प्रयोजन हेतु संयोजन की तारीख को व्यावसायिक 
संचालन की तारीख (सीओडी) माना जायेगा। 


247 वह संचित ऊर्जा /अतिशेष ऊर्जा जिसका उपयोग न किया गया हो, यदि कोई हो, तो 
वित्तीय वर्ष के अंत में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ पर 
क्रय की जायेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के 
माध्यम से अनुज्ञात की गई हो। यदि ऐसा कोई टैरिफ उपलब्ध न हो तो एस.ई.सी.आई. 
द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा अनुज्ञात न्यूनतम टैरिफ को इस हेतु 
न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ के रूप में मान्य किया जायेगा। 


वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय हेतु, सिंक्रोनाईजेशन की तारीख से व्यवसायिक 
संचालन की तारीख (सी.ओ.डी.) तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा वितरण अनुज्ञप्तिधारी 
द्वारा परियोजना के प्रथम वर्ष के टैरिफ पर क्रय की जायेगी, जैसा कि उसके साथ हुए 
विद्युत क्रय अनुबंध में प्रावधान हो। 


28 Ero के लिए किसी आई.डी.आर.ई.एस. से उसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के 
दौरान, क्रॉस सब्सीडी सरचार्ज एवं एस.एल.डी.सी. प्रभार नही लिया जावेगा। 
ये सुविधाये उन सभी आई.डी.आर.ई.एस. परियोजनाओं को उपलब्ध करायी जायेंगी, 
जिनकी सी.ओ.डी. मूल विनियमों के अधिसूचना के पश्चात्‌ हो, परंतु इसप्रकार स्थापित 
होने वाली परियोजनाओं की सकल क्षमता 500 मे.वा. होने तक हो जावे अथवा इन 
संशोधनों के अधिसूचन से दो वर्ष के भीतर परियोजना की सी.ओ.डी. हो ord 


29  पारेषण और व्हीलिंग प्रभार परियोजना के संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल तक नही लिया 
जावेगा। 


2ii0 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन बनाये गये किसी विनियम में कोई प्रावधान होने के 
बाद भी सभी आई.डी.आर.ई.एस. परियोजनाओं का वाणिज्यिक उद्देश्य से अधिसूचन 
(शेड्यूलिंग) और विचलन समाभाव के दायरे में नही आयेंगी। 


44. विनियम 224 के उपनियम (घ) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापन:- 


मूल विनियमों के विनियम 22. के उप विनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्‌ :- 


वितरण प्रणाली पर डीआरई प्रणाली के प्रवेश के प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण 
अनुज्ञप्तिधारी और तकनीकी अध्ययन करेगा और इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। 
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विनियम 22.4 के उपनियम (ड) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापन:- 


मूल विनियमों के विनियम 22.4 के उप विनियम (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्‌:- 


भंडारण प्रणाली के विभिन्‍न प्रकारों के वितरण प्रणाली पर प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण 
अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधिसूचन से छः माह के भीतर तकनीकी अध्ययन करेगा और 
इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा। 

विनियम 22.4 के उपनियम (छ) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापन:- 


मूल “विनियमों के विनियम 22. के उप विनियम (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को 


''प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्‌:- 


वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था को 
प्रोत्साहन देने हेतु समुचित उपकम द्वारा संचालित व्यापार प्रतिमानो जैसे मांग एकत्रीकरण, अन्य 
पक्ष स्वामी, ईपीसी अन्य राज्यों के उत्तम कार्यो आदि का अन्वेषण करेगा। 


इसके अतिरिक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे टी.ओ.डी. टैरिफ के प्रस्ताव का अन्वेषण करेगा, 
जिससे प्रोज्युमर संचित सौर ऊर्जा का स्वयं के उपयोग हेतु भंडारण करे अथवा खपत की 
अधिकता के समय ग्रिड में डाले। 

विनियम 23.3 के उपनियम (23.3) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापन:- 

मूल विनियमों के विनियम 23 के उप विनियम 23.3 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्‌:- 

23.3 समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:- 

(क) wa की नोडल एजेंसी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी- सलाहकार समिति का पदेन 
अध्यक्ष होगा; 

राज्य ऊर्जा विभाग से प्रतिनिधि; 


राज्य के वितरण उपक्रम के डी.आर.ई. सेल का प्रभारी- सलाहकार समिति का पदेन 
सचिव तथा संयोजक; 


राज्य के नोडल एजेंसी (एसएनए) से प्रतिनिधि; 
विद्युत निरीक्षक कार्यालय से प्रतिनिधि; 
विभिन्‍न शासकीय विभागों से दो स्वतंत्र बाहूय सदस्य; 


उपभोक्ताओं अथवा घरेलू, व्यवसायिक तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के हितों 
का प्रतिनिधित्व करने वाले उपभोक्ता संगठनों की ओर से तीन प्रतिनिधि; 


डे 


=> 
4 
= 


GZaa 


= 


विनियम 30 के लिए दूसरा प्रावधान सम्मिलित करनाः- 


मूल विनियमों के विनियम 30 के प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया 
जायेगा अर्थात्‌:- 


परन्तु यह भी, कि ये विनियम उन संयंत्रों को भी लागू होंगे, जो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित 
होने की प्रक्रिया में हैं अथवा जिनका मूल विनियमों के अधिसूचन के पश्चात्‌, आई.डी.आर.ई.एस. 
के रूप में सी.ओ.डी. हो चुका है। 
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टीप:- इस विनियंम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में 
अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस 
संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा+ 


SANT के आदेशानुसार 
हस्ता./- 


(सूर्य प्रकाश शुक्ला) 
सचिव. 
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Raipur, the 8th December 202] 


No. 93/CSERC/202.— In exercise of powers vested under Section 42, 6, 66, 86 read with 


Section 8 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this 
behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission) made 
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed 
Renewable Energy Sources) Regulations, 209 (henceforth, CSERC DRE Regulations 209 
or the ,Principal: Regulations) for specifying the terms and conditions for distributed solar 
power projects in the State. 


In pursuance of the Principal Regulations, the Commission hereby makes the 


following regulations to amend the Principal Regulations. 


l. 
l. 


2 


Short title and commencement 


These Regulations may be called Chhattisgarh State Electricity Regulatory 
Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) (First 
Amendment) Regulations, 202] 


These Regulations shall come into force from date of publications in the CG Rajpatra. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation 8. of regulation 8. 


For sub regulation 8.] of regulation 8 of the principal Regulations, the following sub 
regulation shall be substituted, namely:- 


8.l The voltage level for interconnection with the grid shall be the voltage level at 
which the prosumer has been receiving supply from the distribution licensee. 


Provided that the HT consumer executing the renewable energy project under 
net metering framework may connect the renewable energy system at its LT 
bus bar. The metering shall be done at HT level bus bar at the same voltage the 
consumer is presently connected with the distribution licensee. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation 8.2 of regulation 8. 


For sub regulation 8.2 of regulation 8 of the principal Regulations, the following sub 
regulation shall be substituted, namely:- 


8.2 The interconnection of the renewable energy system with the network of the 
licensee shall be as per the CEA (Technical Standards for Connectivity of the 
Distributed Generation Resources) Regulations, 203 and subsequent 
amendments thereof. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation 8.3 of regulation 8. 


For sub regulation 8.3 of regulation 8 of the principal Regulations, the following sub 
regulation shall be substituted, namely:- 


8.3. The interconnection of the renewable energy system with the licensee shall 
conform to the relevant provisions of the CEA (Measures Relating to Safety 
and Electric Supply), Regulations, 200 and subsequent amendments thereof. 
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5. Insertion of proviso for sub regulation 9.4 of regulation 9 


A following proviso shall be inserted in sub regulation 9.4 of regulation 9 of the 
principal Regulations, namely:- 

Provided that if meters are procured by prosumer and if he produces valid meter testing 
certificate from National Accreditation Board for Testing and Calibration 
Laboratories (NABL) accredited laboratories, it shall be exempted from meter testing by 
the distribution licensee. 


6. Substitution of proviso for sub regulation (c) of regulation 0. 


For sub regulation (c) of regulation 0.! of the principal Regulations, the following 
proviso shall be substituted, namely:- 


Provided that, the prosumer shall be eligible to establish two or more systems 
with single injection point to the grid for all such systems. 


Te Substitution of new sub regulation for sub regulation (a) of regulation 0.2 


For sub regulation (a) of regulation 0.2 of the principal Regulations, the following 
sub regulation shall be substituted, namely:- 


a) The capacity of PDRES shall not exceed the sanctioned load or contract 
demand of the prosumer, as the case may be. 


Provided that maximum size of renewable energy system that can be set up 
under net metering arrangement would be 500 kW. 


Provided further that minimum size of renewable energy system that can be 
set up under net metering arrangement would be | kW. 


8. Substitution of new sub regulation for sub regulation (viii) of regulation 6 


For sub regulation (viii) of regulation 6 of the principal Regulations, the following 
sub regulation shall be substituted, namely:- 


(viii) The injected electricity measured in kilowatt hour (kWh)/kVAh shall only be 
utilized to offset the kWh/kVAh supplied by distribution licensee and shall not 
be utilized to compensate any other fee and charges levied by the distribution 
licensee; 


9. Substitution of new sub regulation 8. of Principal Regulations 
For regulation 8. of Principal Regulations, the following regulations shall be 
substituted, namely:- 


8.l Eligibility 
Any person shall be eligible to establish and interconnect IDRES with the 
network of licensee on a first-come-first-serve basis. 


Provided that the IDRES conforms to the provisions under the CEA 
(Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation 
Resources) Regulations, 203. 
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0. 


ll. 


2. 


3. 


Substitution of first proviso for sub regulation a) of regulation 8.2 


For first proviso of sub regulation a) of regulation 8.2 of the principal Regulations, 
the following proviso shall be substituted, namely:- 


Provided that the minimum size of distributed renewable energy system that can be 
set up under this arrangement shall be 500 kW. Further, maximum size of remotely 
located distributed renewable energy system, seeking wheeling/transmission of 
energy to its captive load or open access consumers, which can be set up under this 
arrangement shall be two and half times (2.5 times) of the contracted demand or 
desired open access quantum from the licensee, as the case may be. 


Substitution of second proviso for sub regulation a) of regulation 8.2 


For second proviso of sub regulation a) of regulation 8.2 of the principal 
Regulations, the following proviso shall be substituted, namely:- 


Provided further that in case of IDRES set up within the premises of the prosumer, 
i.e. co-located with captive load, injection in any time block should not be more than 
contracted demand/load. 


Substitution of regulation for regulation 20. of Principal Regulations 


For regulation 20. of Principal Regulations, the following regulations shall be 
substituted, namely:- 


20. In case of IDRES, the Interconnection Point shall mean a point on the 
network of the licensee, including a sub-station or a switchyard, where the 
interconnection is established between the IDRES and the Licensee’s system 
and where electricity injected into the Licensee’s system can be measured 
unambiguously. 


Provided that, the Interconnection Point shall be as per CEA (Installation and 
Operation of Meters), Regulations, 2006 and subsequent amendments thereof. 


Substitution of regulation for regulation 2 of Principal Regulations 


For regulation 2] of Principal Regulations, the following regulations shall be 
substituted, namely:- 


2. Banking and wheeling of Energy 


2I.l All solar power projects shall be awarded must-run status i.e. injection from the 
solar power projects shall be considered as deemed to be scheduled. 


2.2 Banking facility will be available for useful life period of the project. 


2.3 Banking of 00% of energy injection, after netting the generation with in-house 
auxiliary requirement, shall be permitted for all captive and open access 
consumption. ‘ 


2.4 Banking charges @ 2% of banked energy shall be payable in kind. The banking 
year shall be from April to March. 


2.5  Banked units redeemed during normal period (5 am to 6 pm or as specified in the 
applicable Tariff Order) and off-peak load period ( pm to 5 am next day or as 
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specified in the applicable Tariff Order) shall not have any withdrawal charges. 
Banked energy redeemed during evening peak load period (6 pm to ] pm or as 
specified in the applicable Tariff Order) shall attract peak withdrawal charges in 
kind, which shall be 30% of energy drawn during the peak load hrs. 


However, quantum of redemption of such energy, for generator/captive 
consumer/Open Access consumer, shall be limited to sale/consumption in real time 
for a month. 


For captive use/ third party sale, energy injected into the grid from the date of 
synchronization till the open access approval date will be considered as deemed 
energy banked. For the purpose of this provision, the date of synchronization shall 
be considered as date of commercial operation (COD). 


The unutilized banked energy/surplus energy, if any, at the end of financial year 
shall be purchased by distribution licensee at lowest rooftop solar tariff discovered 
through competitive bidding undertaken by distribution licensee in the last financial 
year. If such tariff is not available, lowest tariff through competitive bidding 
undertaken by SECT in last financial year shall be considered. 


For Sale to distribution licensee, energy injected into the grid from date of 
synchronization to Commercial Operation Date (COD) will be purchased by 
the distribution licensee at the first year tariff of the project, as per the 
provisions of the PPA with distribution licensee. 


For the open access from IDRES, Cross Subsidy Surcharge (CSS) and SLDC 
charges shall not be payable for entire useful life of the IDRES projects. 


These benefits shall be provided to all IDRES projects for first 500 MW which 
have achieved COD after notifications of the Principal Regulations or projects 
achieved COD within 2 years from date of notification of these regulations, 
whichever is earlier. 


Transmission and wheeling charges shall not be applicable for entire useful life of 
the solar projects. 


2.0 Notwithstanding anything contained in any regulation framed under the Electricity 


Act 2003, all IDRES projects shall not be subjected to scheduling and deviation 
settlement for commercial purpose. However, for grid operations scheduling shall 
be applicable. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation (d) of regulation 22. 


For sub regulation (d) of regulation 22.] of the principal Regulations, the following 
sub regulation shall be substituted, namely:- 


d) The distribution licensee shall undertake technical studies to assess the impact of 
penetration of DRE systems on the distribution system within six months of 
notification of these regulations and upload the same in its website. 
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5. 


6. 


7. 


8. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation (९) of regulation 22. 


For sub regulation (e) of regulation 22. of the principal Regulations, the following 

sub regulation shall be substituted, namely:- 

e) The distribution licensee shall undertake technical studies to assess the impact of 
different types of storage systems on the distribution system within six months of 
notification of these regulations and upload the same in its website. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation (g) of regulation 22. 


For sub regulation (g) of regulation 22. of the principal Regulations, the following 

sub regulation shall be substituted, namely:- 

g) The distribution licensee to explore appropriate utility driven business models 

such as demand aggregation, Third Party Owner, EPC, best practices from other 
States etc. to promote installations of distributed renewable energy in its area of 
supply. 
Further, distribution licensee to explore introduction of TOD tariff, whereby 
prosumers are incentivised to install energy storage for utilization of stored solar 
energy by them or feeding into the grid during peak hrs thus helping the grid by 
participating in demand response of distribution licensee, and submit the report to 
the Commission within one year of notification of these regulations. 


Substitution of new sub regulation for sub regulation (23.3) of regulation 23 
For sub regulation 23.3 of regulation 23 of the principal Regulations, the following 
sub regulation shall be substituted, namely:- 
23.3. The Committee shall consist of the following members: 
a) CEO of SNA - Ex-officio Chairman of the Advisory Committee 
b) Representative from the State Energy Department; 
c) Representative of each distribution licensee in the State; 


d) In-Charge of DRE Cell of State Distribution Utility- Ex- officio secretary and 
convener of the Advisory Committee; 


e) Representative from the Office of Electrical Inspector; 
f) | Two independent external members from different Government departments 
g) Three representatives from consumer or consumer associations representing 


interests of domestic, commercial, and industrial category consumers. 
Insertion of second proviso for regulation 30 


A following proviso shall be inserted in after first proviso of regulation 30 of the 
principal Regulations, namely:- 


Provided also that these regulations shall also be applicable to plants, installed or in the 
process of installation or achieved COD as IDRES, after notification of the Principal 
Regulations. 


By Order of the Commission 
Sd/- 


(Surya Prakash Shukla) 
Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


